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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 376 

6 Σεπτεμβρίου 2010 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτο- 
βολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και 
οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικι¬ 
σμούς. 1 

Τροποποίηση Όρων Δόμησης τμήματος της Πολεο- 
δομικής Ενότητας 2 «Τραγάνα - Πλατάνια» (περι¬ 
οχή Τραγάνα) του Δ. Δ. Κιάτου του Δήμου Σικυ- 

ωνίων. 2 

Τροποποίηση Όρων Δόμησης τμήματος της Πολεο- 
δομικής Ενότητας 2 «Τραγάνα - Πλατάνια» (περι¬ 
οχή Πλατάνια) του Δ. Δ. Κιάτου του Δήμου Σικυ- 
ωνίων. 3 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθμ. 36720 (1) 


Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολ- 
τάίκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικό¬ 
πεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του 
ν. 2244/1994 “Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά 
καύσιμα και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α' 168), όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 2 του 
ν. 2941/2001 (ΦΕΚ Α' 201), την παράγραφο 9 του άρθρου 
27Α του ν. 3734/2009 (ΦΕΚ Α' 8) και την παράγραφο 8 
του άρθρου 9 του ν.3851/2010 (ΦΕΚ Α' 85) και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 26 και 
2 του άρθρου 27 του ν. 1577/1985 “Γενικός Οικοδομικός 
Κανονισμός” (ΦΕΚ Α' 210), όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 της Υπουργικής Από¬ 
φασης υπ’ αριθμ. 3046/304/30.1/3.2.1989 “Κτιριοδομικός 
Κανονισμός” (ΦΕΚ Δ' 59). 


4. Τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της 
Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. 49828/2008 “Έγκριση 
ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου 
ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 
της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
αυτού” (ΦΕΚ Β' 2464). 

5. Τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της 
Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. Δ6/Φ1/οικ.19500/4.11.2004 
“Τροποποίηση και συμπλήρωση της 13727/724/2003 κοι¬ 
νής υπουργικής απόφασης ως προς την αντιστοίχιση 
των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στην πο- 
λεοδομική νομοθεσία” (ΦΕΚ 1671 Β'). 

6. Τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 1 της 
Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. 31252/1530/87 “Σύστα¬ 
ση, σύνθεση και λειτουργία Επιτροπών Πολεοδομικού 
και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ)” (ΦΕΚ Δ' 482). 

7. Τ ις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. 
5219/3-2-2004 “Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής 
κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμη¬ 
σης απαιτείται'Εγκριση Εργασιών. Διαδικασία έγκρισης 
και απαιτούμενα δικαιολογητικά” (ΦΕΚ Δ114), όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 16095/8-4-2008 “Συμπλήρω¬ 
ση της υπ’ αριθμ. 5219/3.2.2004 απόφασης Υφυπουργού 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων Καθορισμός εργασιών μικρής κλίμακας για τις 
οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται 
Έγκριση Εργασιών. Διαδικασία έγκρισης και απαιτού- 
μενα δικαιολογητικά” (ΦΕΚ Β' 925) και ισχύει. 

8. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 “Κωδικοποίηση νομο¬ 
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα” 
(ΦΕΚ Α' 98). 

9. Τις διατάξεις του π.δ. 381/1989 “Οργανισμός του 
Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας” 
(ΦΕΚ Α' 168), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με το π.δ. 191/1996 “Τροποποίηση των διατάξεων του 
Π.Δ. 381/1989 “Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, 
Ενέργειας και Τεχνολογίας” (ΦΕΚ Α' 168)” σε συνδυασμό 
με το π.δ. 27/1996” Συγχώνευση των Υπουργείων Του¬ 
ρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και 
Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης” (ΦΕΚ Α' 19). 
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10. Τις διατάξεις του π.δ. 187/2009 “Διορισμός Υπουρ¬ 
γών και Υφυπουργών” (ΦΕΚ Α' 214), του π.δ. 189/2009 “Κα¬ 
θορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουρ¬ 
γείων” (ΦΕΚ Α' 221), του π.δ. 24/2010 “Ανακαθορισμός 
των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις 
του Π.Δ. 189/2009” (ΦΕΚ Α' 56), και της απόφασης του 
Πρωθυπουργού 2876/7.10.2009 “Αλλαγή τίτλου Υπουρ¬ 
γείων” (ΦΕΚ Β' 2234). 

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από¬ 
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει: 

Άρθρο 1 

Όροι και διαδικασία εγκατάστασης 
σε περιοχές εντός σχεδίου και εντός οικισμών 

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστη¬ 
μάτων ψύξης και θέρμανσης χώρου επιτρέπεται μετά 
από έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας στους 
ακάλυπτους χώρους των οικοπέδων που βρίσκονται 
σε περιοχές εντός σχεδίου και εντός οικισμών, σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 
3 του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Α.Π.Ε., με 
την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του Κτι- 
ριοδομικού Κανονισμού περί φύτευσης οικοπέδων και 
υπό την προϋπόθεση της συμφωνίας του συνόλου των 
συνιδιοκτητών. 

Για την εγκατάσταση των συστημάτων αυτών δεν 
απαιτείται η έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Πολεο- 
δομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.) με εξαί¬ 
ρεση: α) στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της 
παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν.1577/1985, β) στις 
περιπτώσεις που η εγκατάσταση προβλέπεται να γίνει 
σε περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ως ιδιαιτέρου 
φυσικού κάλλους και προστατεύονται ως προς την πο- 
λεοδομική ανάπτυξη από ειδικά διατάγματα, και γ) στις 
περιπτώσεις που η εγκατάσταση προβλέπεται να γίνει 
σε οικόπεδα όπου βρίσκονται διατηρητέα κτίρια, καθώς 
και σε παραδοσιακούς οικισμούς. 

Άρθρο 2 

Όροι και διαδικασία εγκατάστασης σε 
χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς, 
ιστορικά τμήματα πόλεων και διατηρητέα κτίρια 

Επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλια¬ 
κών συστημάτων ψύξης και θέρμανσης χώρου σε χαρα¬ 
κτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς, ιστορικά τμή¬ 
ματα πόλεων και διατηρητέα κτίρια μετά από έγκριση 
εργασιών μικρής κλίμακας. Η έγκριση χορηγείται ύστερα 
από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομι- 
κού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.) ως προς την 
ένταξή τους στον χώρο, αν προβλέπονται στα σχετικά 
διατάγματα προστασίας παραδοσιακών οικισμών, ή αν 
επιτρέπονται από τους ειδικούς όρους δόμησης μεμο¬ 
νωμένων διατηρητέων κτιρίων, όπως προβλέπονται από 
τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, υπό την 
προϋπόθεση της συμφωνίας του συνόλου των συνιδιο¬ 
κτητών. Στις περιπτώσεις που απαιτείται έγκριση από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού & 
Τουρισμού υποβάλλεται σκαρίφημα του χώρου τοποθέ¬ 
τησης των φωτοβολταϊκών στοιχείων και φωτογραφική 
τεκμηρίωση. 


Άρθρο 3 

Όροι και διαδικασία εγκατάστασης σε κτίρια 

1. Η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων ανε¬ 
ξαρτήτως ισχύος και ηλιακών συστημάτων ψύξης και 
θέρμανσης χώρου πάνω σε κτίρια, επιτρέπεται εφόσον 
γίνεται, σύμφωνα με την παρ. Ια' του άρθρου 16 του 
ν. 1577/1985 στο δώμα ή τη στέγη νομίμως υφιστάμενου 
κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων στεγάστρων βεραντών, 
προσόψεων και σκιάστρων, όπως αυτά ορίζονται στη 
διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του ν.1577/85 
(ΦΕΚ Α' 210), όπως ισχύει, καθώς και βοηθητικών χώ¬ 
ρων του κτιρίου, όπως αποθήκες και χώροι στάθμευσης, 
όπως ορίζονται στην παράγραφο 17γ του άρθρου 2 του 
ίδιου νόμου, υπό την προϋπόθεση της συμφωνίας του 
συνόλου των συνιδιοκτητών. Η εγκατάσταση φωτοβολ- 
τάίκών συστημάτων επί των δωμάτων των κτιρίων επι¬ 
τρέπεται εφόσον δεν αντίκειται σε ειδικότερους όρους 
δόμησης που ισχύουν για την περιοχή. 

2. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών 
στοιχείων και ηλιακών συστημάτων ψύξης και θέρμαν¬ 
σης χώρου πάνω από την απόληξη του κλιμακοστασίου 
και του φρεατίου ανελκυστήρα. 

3. Η διάταξη των φωτοβολταϊκών στοιχείων και των 
ηλιακών συστημάτων ψύξης και θέρμανσης χώρου δεν 
θα πρέπει να δημιουργεί χώρο κύριας ή βοηθητικής 
χρήσης ή ημιυπαίθριο χώρο ή να εμποδίζει την απρό¬ 
σκοπτη προσπέλαση σε κοινόχρηστους χώρους. Σε 
περίπτωση ορόφου σε υποχώρηση, οι εγκαταστάσεις 
αυτές θα περιορίζονται στο περίγραμμα του ορόφου. 
Σε περίπτωση τοποθέτησης σε στέγη, αυτή θα πρέπει 
να γίνεται εντός του περιγράμματος της στέγης, ακο¬ 
λουθώντας την κλίση της, ώστε να εξασφαλίζεται η 
αισθητική εικόνα του κτιρίου. 

4. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα και τα ηλιακά συ¬ 
στήματα ψύξης και θέρμανσης χώρου θα πρέπει να 
αποτελούν ενιαίο σύνολο με τις υπόλοιπες κατασκευές 
βάσει του άρθρου 16 του ν. 1577/1985, εφόσον υπάρχουν, 
έτσι ώστε να μην προσβάλλεται η αισθητική του κτιρίου 
και του περιβάλλοντος. 

5. Αν τα φωτοβολταϊκά συστήματα και τα ηλιακά συ¬ 
στήματα ψύξης και θέρμανσης χώρου τοποθετούνται 
στο δώμα του κτιρίου, οι αποστάσεις από το στηθαίο 
του δώματος θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο 0,50 μ. 
για λόγους ασφαλείας. 

6. Ειδικά για την τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών συ¬ 
στημάτων πάνω σε κτίρια και για ισχύ μέχρι των 100Κ\Λ/ 
δεν απαιτείται οικοδομική άδεια, ούτε έγκριση εργασιών 
δόμησης μικρής κλίμακας. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλ¬ 
λει έγγραφη γνωστοποίηση εργασιών και εκπόνησης 
της μελέτης εγκατάστασης και ενεργειακής απόδοσης 
των φωτοβολταϊκών συστημάτων στον Διαχειριστή του 
δικτύου ή σε άλλο προμηθευτή που ηλεκτροδοτεί το 
κτίριο όπου εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκά σύστημα, 
η οποία υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο και τον 
επιβλέποντα για την εγκατάσταση μηχανικό, και επέχει 
θέση υπεύθυνης δήλωσης που τους καθιστά υπεύθυνους 
κατά νόμο, για την τήρηση των όρων της παρούσας 
απόφασης. Στις περιπτώσεις που απαιτείται η γνωμο¬ 
δότηση της Επιτροπής Πολεοδομικού Αρχιτεκτονικού 
Ελέγχου (ΕΠΑΕ) αυτή κατατίθεται μαζί με το έγγραφο 
γνωστοποίησης εργασιών. Για τη σύνδεση με το Δια¬ 
χειριστή του δικτύου δεν απαιτείται αυτοψία ή άλλη 
ενέργεια της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας. 
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7. Για την τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών συστημά¬ 
των πάνω σε κτίρια για ισχύ μεγαλύτερη των 100Κ\Λ/, 
απαιτείται η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμα¬ 
κας σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 5219/04 (ΦΕΚ 
114/Δ') Υπ. Απόφασης. 

Αρθρο 4 

Καταργούμενες διατάξεις 

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται 
οι διατάξεις: 

α) της υπ’ αριθμ. 1945/134/17.01.2003 απόφασης του 
γενικού γραμματέα ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως τροποποιήθηκε με 
την Υπουργική Απόφαση 16094/2008 (ΦΕΚ Β' 917) κατά 
το μέρος που αφορούν εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 
συστημάτων, 

β) της υπ’ αριθμ. 29107 Υ.Α Όροι εγκατάστασης Φ/Β 
Συστημάτων μέχρι ΙΟΚνν στα δώματα και τις στέγες των 
κτιρίων” (ΦΕΚ ΑΑΠ 344/2009). 

γ) κάθε άλλη διάταξη αντίθετη με τις διατάξεις της 
παρούσας. 

Αρθρο 5 
Έναρξη ισχύος 

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημο¬ 
σίευσής της. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2010 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ 
-♦- 

Αριθμ. Οικ.: 7476 (2) 

Τροποποίηση Όρων Δόμησης τμήματος της Πολεοδομι- 
κής Ενότητας 2 «Τραγάνα - Πλατάνια» (περιοχή Τρα¬ 
γάνα) του Δ. Δ. Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. Τον Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α) «Διοίκηση, οργάνωση, 
στελέχωση Περιφέρειας...». 

2. Τον Ν. 2647/22.10.1998 (ΦΕΚ 237 Α). 

3. Την 75724/1151/30.12.1983 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 
767 Β) όπως τροποποιήθηκε με την 81960/2578/1989 
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 897 Β). 

4. Τον Ν. 2831/2000 άρθρο 29 (ΦΕΚ 140 Α) «Τροποποί¬ 
ηση των διατάξεων του Ν. 1577/1985 και άλλες πολεο- 
δομικές διατάξεις». 

5. Τις διατάξεις του Ν. 3044/27.8.2002 (ΦΕΚ 197 Α) «Με¬ 
ταφορά του συντελεστή δόμησης και άλλες ρυθμίσεις», 
άρθρο 10, παρ. 1 εδ. β. 

6. Την με αριθμό 1879/15-7-2003 απόφαση του Γ.Γ. 
Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 1187/Δ/12-11-2003) με 
την οποία εγκρίθηκε η Πολεοδομική Μελέτη της Πολε- 
οδομικής Ενότητας 2 «Τραγάνα - Πλατάνια» (περιοχή 
Τραγάνα) του Δ. Δ. Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων». 

7. Την με αριθμό 296/2009 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων ως και τις σχετικές 
δημοσιοποιήσεις. 

8. Την 6731/2010 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χω¬ 
ροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος Ν. Κορινθίας, 
αποφασίζουμε: 


Αρθρο 1 

Την τροποποίηση του άρθρου 5 της 1879/15-7-2003 
απόφασης Γ. Γ. Περιφέρειας Πελοποννήσου με την προ¬ 
σθήκη παραγράφου 7 για τα εντός του πυκνοδομημένου 
τμήματος της περιοχής «ΤΡΑΓΑΝΑ» της Π.Ε. 2 «ΤΡΑΓΑΝΑ - 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ» του Δ. Δ. Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων : 

7. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των προηγούμενων 
παραγράφων θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα 
οικόπεδα που βρίσκονται στο πυκνοδομημένο τμήμα 
του οικισμού τα οποία έχουν: 

α. κατά τη 13.3.1981 (ημέρα δημοσίευσης του Π.Δ. της 
2/13.3.1981 (ΦΕΚ 138 τΔ) Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα (10) 
μέτρα Ελάχιστο εμβαδόν: τριακόσια (300) τετραγωνικά 
μέτρα 

β. κατά τη 25.7.1979 (ημέρα δημοσίευσης του από 
19.7.1979 Δ/τος (ΦΕΚ 401 τΔ) Ελάχιστο πρόσωπο : δέκα 
(10) μέτρα Ελάχιστο εμβαδόν : εκατόν πενήντα (150) 
τετραγωνικά μέτρα 

Άρθρο 2 

Με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού 
του οικείου Ο.Τ.Α. 

Αρθρο 3 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημο¬ 
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Κόρινθος, 25 Αυγούστου 2010 

Ο Νομάρχης 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ 

- ♦ - 

Αριθμ.: οικ. 7477 (3) 

Τροποποίηση Όρων Δόμησης τμήματος της Πολεοδομι- 
κής Ενότητας 2 «Τραγάνα - Πλατάνια» (περιοχή Πλα¬ 
τάνια) του Δ. Δ. Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. Τον Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α) «Διοίκηση, οργάνωση, 
στελέχωση Περιφέρειας...». 

2. Τον Ν. 2647/22.10.1998 (ΦΕΚ 237 Α). 

3. Την 75724/1151/30.12.1983 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 
767 Β) όπως τροποποιήθηκε με την 81960/2578/1989 
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 897 Β). 

4. Τον Ν. 2831/2000 άρθρο 29 (ΦΕΚ 140 Α) «Τροποποί¬ 
ηση των διατάξεων του Ν. 1577/1985 και άλλες πολεο- 
δομικές διατάξεις». 

5. Τις διατάξεις του Ν. 3044/27.8.2002 (ΦΕΚ 197 Α) «Με¬ 
ταφορά του συντελεστή δόμησης και άλλες ρυθμίσεις», 
άρθρο 10 παρ. 1 εδ. β. 

6. Την με αριθμό 581/3-3-2003 απόφαση του Γ.Γ. Πε¬ 
ριφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 452/Δ/13-5-2003) με την 
οποία εγκρίθηκε η Πολεοδομική Μελέτη της Πολεοδο- 
μικής Ενότητας 2 «Τραγάνα - Πλατάνια» (περιοχή Πλα¬ 
τάνια) του Δ. Δ. Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων» 

7. Την με αριθμό 294/2009 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων ως και τις σχετικές 
δημοσιοποιήσεις. 

8. Την 6733/2010 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χω¬ 
ροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος Ν. Κορινθίας, 
αποφασίζουμε : 




4002 - 4006 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 


Αρθρο 1 

Την τροποποίηση του άρθρου 5 της 581/3-3-2003 
απόφασης Γ. Γ. Περιφέρειας Πελοποννήσου με την 
προσθήκη παραγράφου 9 για τα εντός του πυκνοδο- 
μημένου τμήματος της περιοχής «ΠΛΑΤΑΝΙΑ» της Π.Ε. 
2 «ΤΡΑΓΑΝΑ - ΠΛΑΤΑΝΙΑ» του Δ. Δ. Κιάτου του Δήμου 
Σικυωνίων: 

9. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των προηγούμε¬ 
νων παραγράφων θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα 
τα οικόπεδα που βρίσκονται στο πυκνοδομημένο τμήμα 
του οικισμού τα οποία έχουν: 

α. κατά τη 13.3.1981 (ημέρα δημοσίευσης του Π.Δ. της 
2/13.3.1981 (ΦΕΚ 138 τΔ) Ελάχιστο πρόσωπο : δέκα (10) 
μέτρα Ελάχιστο εμβαδόν : τριακόσια (300) τετραγωνικά 
μέτρα 

β. κατά τη 25.7.1979 (ημέρα δημοσίευσης του από 
19.7.1979 Δ/τος (ΦΕΚ 401 τΔ) Ελάχιστο πρόσωπο : δέκα 


(10) μέτρα Ελάχιστο εμβαδόν: εκατόν πενήντα (150) τε¬ 
τραγωνικά μέτρα 

Αρθρο 2 

Με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού 
του οικείου Ο.Τ.Α. 

Αρθρο 3 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημο¬ 
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Κόρινθος, 25 Αυγούστου 2010 

Ο Νομάρχης 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ 



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠ0ΔΙΣΤΡΙ0Υ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΕΑΧ 210 52 21 004 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ιιΐΐρ://νννννν·6ί·αΓ - ί-ιτίίΐΙ: Μ?Ιιιτΐ35ίίΐ , .ίΙ(άι?1.[κ 




